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zugrunde legt.   Die Nieclerdmckarbeit ware dann po^lnp^pQ, die Gesamtarbeit Man hat also
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Soil z. B. auf 1.0 at Uberdruck verdichtet werden, so ist bei 760 mm Luft-druck, also p0 = 1,033 und p = 10 + 1,033 = 11,033, der Druck im Zwischen-beh alter
VTT AQQ ^^£57? = 3,37 at abs. = 2,37 at Uberdruck, l,Uoo
und der Hochdruck-Hubraum der 3326 te Teil des Niederdruck-Hubraums.
Sehr hohe Driicke lassen sich praktisch nur durch mehrstufige Ver-dichtung erreichen, da das Drucksteigerungsverhaltnis in einem Zylinder durch die GroBe des schadlichen Raumes begrenzt ist. Ist S0 die GroBe desselben in Bruchteilen des Hubraumes, so gilt fur den hochsten erreichbaren Druck p
Po
Bei isothermischer Verdichtung, »i==l, wird z. B. fiir s0 = 0,02        0,05        0,10
1L= 51          21          11.
Po
Mit diesen hochsten Driicken konnen jedoch die Kompresporen nicht arbeiten, weil sich dabei nur der schadliche Raum mit der Druckluft fiillt und der Kompressor nichts fordert. Schon bei viel kleineren Driicken wird der Lieferungsgrad infolge des schadlichen Raumes ungeniigend1).
32. Druckluft-Kraftiibertragung.
Die an einem Orte hergestellte Druckluft wird dem an einem entfernten Orte stehenden Druckluftmotor durch eine Rohrleitung oder aus einem Vorrats-behalter zugefiihrt. Es fragt sich, wieviel von der zur Herstellung der Druckluft im Kompressor aufgewendeten Arbeit im Motor wieder gewonnen werden kann. Der Motor arbeite wie eine Dampfmaschine: Fiillung auf dem Teile DE des Hubes AF (Fig. 56), Expansion der Luft bis zum Hubende (EF), Aus-
l) Untersuchungen iiber Luftkompressoren unter Beriicksichtigung aller Verhaltnisse vgl. insbesondere F. A. 32, F. L. Richter, Thermische Untersuchungen an Kompressoren und F. A. 58, W. Heilemann, Beitrag zur Kennt-nis des Wirkungsgrades trockener Luftpumpen. noch die bei den Zylinder gekuhlt, so wird der Arbeitsbedarf weiter vermindert, weil die Verdichtungskurven zwischen C und E, bzw. Ff und F endigen (Polytropen).
